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Feldes J(S) auf das Solenoid erfakrt, wenn der Pol die
Strecke da zuriicklegt. Wir denken tins nun im Korper
einen den Punkt P umsehliessenden Cylinder Z construirt
(Fig. 24), der zwar auch unendlicli klein, aber unendlieh
gross gegeniiber der Curve G ist. Seine Axe soil die Lange
d$ haben und parallel den Stromfaden sein. ds soil sehr
gross gegentiber den Querdimensionen des Cylinders ttnd
diese wieder sehr gross gegeniiber der Curve <y sein,

Wir theilen A in zwei Summanden B und (7; B soil
diejenigen Grlieder der G-leicliung 49 enihalten, die von
alien aiisserlialb des Cylinders liegenden Stromtheilen her-
rtihren, also die Arbeit darstellen, welche gegen die von
ihnen ausgeiibten Krafte geleistet wird. C dagegen be-
zielit sich auf die innerhalb des Cylinders liegenden Strom-
theile.

Wir konnen uns die Mittellinie des Solenoids dabei
beliebig biegsam und aussertalb des Cylinders Z bei der
Arbeitsleistung A immer nur sich in sich. selbst verschie-
bend denken. Dann wird also keiner der ausserhalb Z
liegenden Stromtheile vom Pole umkreist; es ist keine Ver-
anlassung zu einer Discontinuitat oder Mehrdeutigkeit des
Integrates 44 fur diese Strome vorhanden. Daher ist far
sie Anfangs- und Endwerth von J(8) gleich und der Aus-
druck 49 (vgl. Gleichung 43) liber die gesclilossene Curve &
integrirt liefert fur sie den Werth Null. Es ist also B = o.

Bei Berechnung von C aber kann man jeden innerhalb
des Cylinders Z liegenden Stromfaden als Gerade und un-
endlicli lang betrachten. Es ist also nach. dem. am Schlusse
der vorigen Vorlesung G-efundenen die Arbeit ebenfalls
.gleich. Null far alle Stromfaden, welclie nicM durcli die
Curve or hindurchgelien. Fur alle Stromfaden zusammen-
genommen, welcbe hindurcligelien, ist die Arbeit
50)                        C=zA = 4rt[JimMl'dq.

Man wtirde noch einfacher zum Ziele gelangen, wenn
man sich. bei Ableitung dieser Formel auf neuere Versucbe
von Jo lib in1) beriefe, welcher direct die Krafte experimen-

JouMa,' Compi rend, der Par. Akadu Bd. 110 p. 231.der Strome des Feldes durchkreuzt wird.el den drei Coordmatenaxen sind, wahrend der An-moto-
